Ⓒ 

GOVERNMENT OF TAMIL NADU 

2022 

OF 


GOVE 


NMENT 


TAMIL NADU 

GOVERNMENT GAZETTE 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

CHENNAI , WEDNESDAY , JUNE 1 , 2022 
Vaikasi 18 , Subakiruthu , Thiruvalluvar Aandu - 2053 

Part VI - Section 2 

Notifications of interest to a section of the public 
issued by Heads of Departments , etc. 

NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS , ETC. 

CONTENTS 

TAMIL NADU ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION , CHENNAI . 

State Advisory Committee Regulations , 2004 

GOVERNMENT EXAMINATIONS / EDUCATIONAL OFFICERS 

Loss of Certificates 

[ 59 ] 


MEP 

400 


No. 22 ] 


Tr 


1ER 


TAMIL 


TRUTH 
ALONE 


DTP - VI - 2 ( 22 ) -1 


H 


[ Regd . No. TN / CCN / 467 / 2012-14 . 
[ R. Dis . No. 197/2009 . 
[ Price : Rs . 2.40 Paise . 


TRIUMPHS 


Pages . 

60-61 

62-63 

DTP - VI - 2 ( 22 ) -1a 


60 

TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 

( Part VI - Sec . 2 

NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS , ETC. 

TAMIL NADU ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION , CHENNAI . 

State Advisory Committee Regulations , 2004 . 
( Notification No. TNERC / SACR / 2-52 dated 16.05.2022 ) 
( Lr.No. TNERC / Legal / 1405 / D.No.607 / 2022 ) 

No.VI ( 2 ) / 49 / 2022 . 

In exercise of the powers conferred on it by sub - section ( 1 ) of Section 87 of the Electricity Act , 2003 ( Central Act 
No.36 of 2003 ) and as per Regulation ( 7 ) of the TNERC State Advisory Committee Regulations , 2004 the Tamil Nadu 
Electricity Regulatory Commission hereby re - nominates the following person as Member of the State Advisory Committee 
with effect from the dates indicated . 

S.No. 

Name and address of Member 

Area of Interest 
Consumer 

Re - nominated from 
13.03.2022 

1 

Dr.A.S. Kandasamy , 15/51 Sairam Thottam , Athanur 
( Post ) , Rasipuram Taluk , Namakkal - 636 301 

( By Order of the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission ) 

M. MANOHARAN , 

Chennai - 600 032 , 
18th May 2022 

Secretary ( In - Charge ) 

Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission . 

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் , சென்னை . 

( அறிவிக்கை எண்.த.மி.ஒ.ஆ / மா.ஆ.கு.ஒ / 2-52 நாள் 16.05.2022 ) 

( Lr.No. TNERC / Legal / 1405 / D.No.607 / 2022 ) 

2003 ஆம் ஆண்டு மின்சாரச் சட்டத்தின் ( மத்தியச் சட்டம் 36/2003 ) 87 ஆம் பிரிவின் ( 1 ) ஆம் உட்பிரிவு மற்றும் 
2004 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் மாநில ஆலோசனைக் குழு ஒழுங்குமுறை விதிகள் , 
ஒழுங்குமுறை விதி ( 7 ) ஆகியவற்றினால் அதற்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களையும் செலுத்தி , தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை 
ஆணையம் பின் வரும் நபரை அவருக்கு எதிரே குறிப்பிடப்பட்ட தேதியிலிருந்து மாநில ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினராக 
மறுநியமனம் செய்கிறது . 

வரிசை 
எண் 

உறுப்பினர் பெயர் மற்றும் முகவரி 

மறுநியமனம் தேதி 

பிரதிநிதித்துவம் 
செய்யும் துறை 

1 

நுகர்வோர் 

13.03.2022 

முனைவர் ஏ . எஸ் . கந்தசாமி , 15/51 சாய்ராம் தோட்டம் , 
ஆதனூர் அஞ்சல் , ராசிபுரம் தாலுக்கா , நாமக்கல் -636 301 . 

( தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் ஆணைப்படி ) 

சென்னை -600 008 , 
2022 மே 18 


ம . மனோகரன் , 

செயலாளர் ( பொறுப்பு ) , 

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் . 
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( Notification No.TNERC / SACR / 2-53 dated 16.05.2022 ) 
( Lr.No. TNERC / Legal / 1405 / D.No.607 / 2022 ) 

No.VI ( 2 ) / 50 / 2022 . 

In exercise of the powers conferred on it by sub - section ( 1 ) of Section 87 of the Electricity Act , 2003 ( Central Act 
No.36 of 2003 ) and as per Regulation ( 7 ) of the TNERC State Advisory Committee Regulations , 2004 the following 
Member of the State Advisory Committee in Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission shall cease to be a Member 
with immediate effect . 

Name and address of SAC Member 

Area of Interest 

S. 
No. 

1 

Consumer 

Dr. K. Selvaraj , New No.12 , Thiru Nagar , 
Singanallur , Coimbatore - 641005 . 

( By Order of the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission ) 

Chennai - 600 032 , 
18th May 2022 

M. MANOHARAN , 
Secretary ( In - Charge ) 

Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission . 

( அறிவிக்கை எண்.த.மி.ஒ.ஆ / மா.ஆ.கு.ஒ / 2-53 நாள் 16.05.2022 ) 

( Lr.No. TNERC / Legal / 1405 / D.No.607 / 2022 ) 

2003 ஆம் ஆண்டு மின்சாரச் சட்டத்தின் ( மத்தியச் சட்டம் 36/2003 ) 87 ஆம் பிரிவின் ( 1 ) ஆம் உட்பிரிவு மற்றும் 2004 ஆம் 
ஆண்டு தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் மாநில ஆலோசனைக் குழு ஒழுங்குமுறை விதிகள் , ஒழுங்குமுறை 
விதி ( 7 ) ஆகியவற்றினால் அதற்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களையும் செலுத்தி , தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் 
பின் வரும் மாநில ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினரை உடனடியாக உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார் . 

வரிசை 
எண் 

உறுப்பினர் பெயர் மற்றும் 
முகவரி 

பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் 
துறை 
நுகர்வோர் 

1 

முனைவர் கே . செல்வராஜ் , புதிய 

எண் .12 , திரு நகர் , சிங்காநல்லூர் , 
கோயம்புத்தூர் -641 005 . 

( தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் ஆணைப்படி ) 

ம . மனோகரன் , 

சென்னை 600 008 , 
2022 மே 18 

செயலாளர் ( பொறுப்பு ) , 

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் . 
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TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 

( Part VI - Sec . 2 

GOVERNMENT EXAMINATIONS / EDUCATIONAL OFFICERS 
LOSS OF CERTIFICATES 

It is hereby notified that the Original Higher Secondary Certificates / Matriculation Certificates / Diploma Certificates / 
School Certificates of the following pupils are reported to have been lost beyond recovery . Necessary steps are being taken 
to issue the duplicate of the said Certificates . If the Originals were to be found by anybody , they should be treated as invalid 
and sent to the Secretary , Board of Higher Secondary Examination / Directorate of Government Examinations , Chennai - 6 / 
Director of Technical Education , Chennai - 25 / Inspector / Inspectress of Matriculation and Anglo - Indian Schools as the case 
may be for cancellation : 

C.N.C. 
Number 

Name of the 
Candidate and 
Institution 

Month 
and Year 

Register 
Number and 
Certificate 
Number 
( 3 ) 

Details of 
Examination 

Reference 
Number and Date 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 

No.VI ( 2 ) / 51 / 2022 . 

94270 

December 2018 

Computer on Office கடித எண் . 117007 / ட்டி 3 / 2021 

COA039287 

Automation 

11.05.2022 

First Class 

K. பிரபாகரன் , 

கூடுதல் இயக்குநர் ( தேர்வுகள் ) ( மு.கூ.பொ ) , 

தேர்வு வாரியம் , 

தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் , 

சென்னை - 600 025 . 

பதிவு / 

தேர்வின் விவரம் . 

சான்றிதழ் 
எண் . 
( 3 ) 

( 5 ) 

910089 

எட்டாம் வகுப்பு 

922759 

1802816 

Do. 

908276 

0926514 
TT1 126549 

TT1 161265 
TT2 425734 

1152768 
TT1 235420 
DTE 740789 

0742582 
TT1 984384 
TT2 729355 
1180845 
TTG 826059 
TT2 856747 

DTE 0994761 


Rashmi , A. 

( 01-04-1999 ) 

மாணவர் / மாணவி பெயர் , 
பள்ளியின் பெயர் மற்றும் 
கல்வி மாவட்டம் . 

( 2 ) 


சி.என்.சி. 
எண் . 

No.VI ( 2 ) / 52 / 2022 . 

No.VI ( 2 ) / 53 / 2022 . 

Chennai 
Raja , S. 

No. VI ( 2 ) / 54 / 2022 . 

No.VI ( 2 ) / 55 / 2022 


காஞ்சிபுரம் 
ஆனந்தன் , R. 


விருதுநகர் மாவட்டம் 
வீ . சீதாலெட்சுமி , 

Anushiya , K. 
ARR Teacher Training 
Institute , Kumbakonam 

Venilla , K. 

Sri Venkateswara 
Teacher Training 
Institute , Walajabad 


மாதம் 
மற்றும் வருடம் . 

( 4 ) 

April 2012 
April 2013 

September 2020 

December 2009 

June 2009 
June 2010 
June 2010 

June 2011 
June 2011 

February 2008 
August 2008 
June 2011 


Do. 

ஆசிரியர் கல்வி 
பட்டயம் 

Do. 

Do. 


கடித எண்ணும் , 
தேதியும் . 
( 6 ) 

ந.க. எண் . 005347 / டி / 2022 , 
11-05-2022 . 

ந.க. எண் .024598 / டி / 2021 , 

11-05-2022 . 

ந.க.எண் .209520 / டி / 2022 , 
11-05-2022 . 

ந.க. எண் . 209539 / சி 2 / 2022 , 

11-05-2022 . 

Do. 

Do. 


June 1 , 2022 ] 

சி.என்.சி. 
எண் . 

( 1 ) 

No. VI ( 2 ) / 56 / 2022 . 


TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 

பதிவு / 
சான்றிதழ் 
எண் . 
( 3 ) 

மாதம் 
மற்றும் வருடம் . 

தேர்வின் விவரம் . 

( 4 ) 

( 5 ) 

1012057 
TT1 181879 
TT2 459792 

ஆசிரியர் கல்வி 
பட்டயம் 

June 2010 
June 2011 
June 2011 

DTE 735441 

0290283 
TT2 00248140 

August 2002 

Do. 


மாணவர் / மாணவி பெயர் , 
பள்ளியின் பெயர் மற்றும் 
கல்வி மாவட்டம் . 

( 2 ) 


கடித எண்ணும் , 
தேதியும் . 

( 6 ) 

ந.க.எண் .007385 / சி 1 / 2022 , 
11-05-2022 . 

Do. 


Kalaimani , K. 
DIET 
Perundurai . 

V. Jagajothi 
DIET Oddanchatram . 

PRINTED AND PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF STATIONERY AND PRINTING , CHENNAI 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TAMIL NADU 
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க . செல்வக்குமார் , 
செயலாளர் , 

இணை இயக்குநர் ( பணியாளர் ) , 
மாநிலப் பள்ளித் தேர்வுகள் வாரியம் , 
தமிழ்நாடு மற்றும் அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் , 
சென்னை -600006 . 


